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Bolesław Wiatrowicz 


subjekt jubilerski 


przeżywszy lat 23, po długiej a ciężkiej chorobie, opatrzony Św. 
Sakramentami, zasnął w Panu dnia 14 Września 1890 r. 


W smutku pozostali rodzice i rodzeństwo zapraszają Krewnych, Przyjaciół, Kolegów i Znajomych 
na wyprowadzenie zwłok, które się odbędzie we Wtorek dnia 16 b. m. o godzinie 3 popołudniu 


z domu Nr. 1/ w Dębnikach wprost na cmentarz krakowski. 


Zakład pogrzebowy „Pompes funebres“ A. Szafrańskiego w Krakowie. Czcionkami drukarni Związkowej w Krakowie. 


